جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
59 ' رمز المدرسة : 1190 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدر اسة الم 3 / الدور ١‏ 
المديرية : الرصافة الثانية نج الا راسة المتوسطه / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدورسة : ثانوية ارتقاء المدينة الاهلية للبنين 


00 | امد ھاتى جن روم | 4 | 35 | IA‏ 
22 | جر حن عبد الزهرەتقم_____| 50 | 0ة | 22 | 6 | ow‏ 
0005 عبد اه رزاق محمد ليل ا | 6 | 60 | 2 | 389 | ow‏ 
4| 9004 | محمد باقر قسمعبدالصين ‏ | 50 | 37 | 23 | ê‏ 

5 ]5 | محمد قلاع طاهرعوده ا | 60 | 0ة | 3ة | 62 | ow‏ 
8_| 0006 | مقتدى 1 60 | 4 | 24 | 6 | ow‏ 
7 | 1007 | متتظر حمودي محمودخلاوي ____| 65 | 0ة | 8 | 62 | o um‏ 


نسبةالنجاح | سا 


_ المشركون_ | التاجحون |_المكملون |_الراسيون_ | النسبة المنوية | 



















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


